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INSTRUCTIVO DE ARMADO MESA MÚLTIPLE GRADUABLE 3 ALTURAS | 





Perilla 


O 


Superficie 


Ajustable a tres(3) 
alturas. 


Lateral 


$2 (O) Deslice la bandeja por las canales. 
e Verifique que la canal del lateral quede 
hacia adentro. 


O Instale el lateral en la superficie, inserte 
y gire la perilla. 


(O Coloque el otro lateral repitiendo los 
pasos anteriores. 


AUMENTANDO TU BIENESTAR Y PRODUCTIVIDAD 





Gartecma 


Nota: Por favor leer las instrucciones antes 
de usar el producto. 





